Karte des Deutschen Reiches. 


4 
Aa {i 
Geographisches Institut, 196. Briesen.“ GC 


univdealätk Ti) . 
‚rskälukosenmabrzeino ° 


30 net 3 28 3 
53% VLETBT. - 


I 


Königreich Preußen: 
(ED) Kreis Graudenz. 
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Aufgenommen von der Thpogr: Abteilung der Kyl.Preuß. Landesaufhahme 1898.1904u.1903. 


Auflagedruck 1915. 
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Herausgegeben von der Kartogr: Abteilung der Kgl.Preuß. Landesaufhahme IW3. 


Maßstab 160600 der nutürl. Länge. 


1000 1000 2000 3000 +000 soo 8000 2000 8000 3000 10000 Meter- 
wo 0 0 1006 200 3008 4000 #008 5000 006 3000 #000 Schritte. sakilı 
a 123 Y2 E73 
= TgeograpkascheMeile - 7420,44 Meter: 
o 0 2/10 vo 7 ZZ 272 0 10 10 


Vervielfältigungs -Recht vorbehalten. 
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Die Kahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an. 


Im Gradnetz der Landesaufnahme liegt Greennich 1739376 6.0.E 


